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Denomination de la societe : 


Siege social : 


RCS Luxembourg : 


EUROSWISS MCHH Manufacture de 
Composants de Haute Horlogerie S.A. 
22-24 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
B 142.534 


EXTRAIT -RECTIFICATIF 
DEPOT L160150577 DU 04/08/2016 


II y a lieu cTajouter : 

II resulte du proces-verbal de I'assemblee generale ordinaire tenue en date du 26 Avril 2016 
que : 

L'assemblee decide de reconduire le mandat de I'administrateur CHRONO STAR 
INTERNATIONAL PARTICIPATIONS (GROUPE FRANCK MULLER) SA sous le numero R.C.S 
B62229 jusqu'a I'assemblee generale qui se tiendra en I'an 2021. 

Rumelange, le 06 Janvier 2017 

Pour ordre 


SEFISCO S.A. 




